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Corol. Hinc fi dentur Fluid), denfitates duae quaevis, puta Ju 
8c CK, dabitur area tbh^w harum differentiae t w refpondens- fc 
inde invenietur denfitas F N in altitudine quacunque S F f um ? ^ 
do aream tbn% ad aream illam datam thkrv ut eft difr^?' 
Aa-Ff ad differentiam Aa-Cc. 

Scholium 


Simili argumentatione probari poteft, quod ft gravitas parties 
Iarum Fluidi diminuatur in triplicata ratione diftantiarum a centro* 
8c. quadratorum diftantiarum S A, SB,SC,8cc. reciproca ( n P ,I’ 
SAcub. SAcnb . S A cub. ^ r . ^ 

pe SjqT~ J SB^r ’ SCfT ) fumantur 111 progreftione Arithme- 

ca 5 denfttates AH, Bl, CK, 8cc. erunt in progrefiione Geome- 
trica. Et ft gravitas diminuatur in quadruplicata ratione diftan- 
tiarum, 8c cuborum diftantiarum reciproca ( puta SAqq, 

SAqq. „ v r . & A cub? SB cub} 

—-L,8cc.) lumantur in progrefiione Arithmetica j denfttates 


AH, Bl, CK, See. erunt in progrefiione Geometrica. Et ftc in 
infinitum. Rurfiis ft gravitas particularum Fluidi in omnibus di- 
ftantiis eadem fit, 8c diftantise fint in progrefiione Arithmetica, 
denfitates erunt in progrefiione Geometrica, uti Vir Cl. Edmmdm 
Halleim invenit. Si gravitas fit ut diftantia, 8c quadrata diftan- 
tiarum fint in progrefiione Arithmetica, denfitates erunt in pro- 
grefiione Geometrica. Et fic in infinitum. Hac ita fe habent 
ubi Fluidi compreftione condenfati denfitas eft ut vis compreffio- 
nis, vel, quod perinde eft, fpatiumaFluido occupatum reciproce 
ut haec vis. Fingi pofliint aliae condenfationis leges, ut quod cu- 
bus vis comprimentis fit ut quadra to-quadratum denfitatis, feu 
triplicata ratio Vis aqualis quadruplicate rationi denfitatis. Quo 
in cafu, fi gravitas eft reciproce ut quadratum diftantia a centro, 
denfitas erit reciproce ut cubus diftantiae. Fingatur quod cubus 
vis comprimentis fit ut quadrato-cubus denfitatis, 8c fi gravitas 
eft reciproce ut quadra turn diftantia, denfitas erit reciproce in 

feftjtii* 
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fefquiplicata ratione diftantia. Fingatur quod vis comprimens fit 
jn duplicata ratione denfitatis, 8c gravitas reciproce in ratione 
Juplicata diftantia, 8c denfitas erit reciproce ut diftantia. Ca- 
f us omnes percurrere longum eflet. 

Prop. XXIII. Theor. XVII. 

Particulec viribus quae funt reciproce proportionates dijiantm cen - 
trorm fuorum fe mutuo fugientes component Fluidum Elafticum,cujus 
denfitas eft compreffioni proportionate. Et vice verfa , fi Fluidi ex 
prticnlis fe mutuo fugientibus compofiti denfitas fit ut compreffio , vi- 
res centrifuge particularum funt reciproce proportionates diftantiis cen - 
trorum. 

Includi intelligatur Fluidum in fpatio cubico ACE, dein com* 
preffione redigi in fpatium cubicum minus ace ? 8c particularum 
fimilem fitum inter fe in utro- 


T> 


b 


G 


V | 





que fpatio obtinentium diftan- 

tiae erunt ut cuborum latera f sf .. h 

&Medii denfitates re- d 
ciproce ut fpatia continentia 
ABcub. 8c a b cub. In latere 
cubi majoris ABCD capiatur 
quadratum DP aequale lateri 
cubi minoris db 5 8c ex Hypothefi, preflio qua quadra turn D P 
urget Fluidum inclufum, erit ad preflionem qua latus illud quadra- 
tum db urget Fluidum inclufum, ut Medii denfitates ad invicem, 
hoc eft a b cub. ad A Bcub. Sed preflio qua quadratum D B ur- 
get Fluidum inclufum, eft ad preflionem qua quadratum DP ur- 
get idem Fluidum, ut quadratum DB ad quadratum DP, hoc eft 
ut A B quad, ad a b quad. Ergo ex aequo preflio qua latus DB 
urget Fluidum, eft ad preflionem qua latus db urget Fluidum, ut 
^ ad A B. Planis FGH , fgb per media cuborum du&is diftin- 
guatur Fluidum in duas partes, 8c hae fe mutuo prement iifdern 
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